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Quarto Arbitro: 


Entrada do vi 


Término do 1º 


Joao Lopes 
Muriel 
Vitao 


Natan 


> o o 5 ES) -B 


Alvaro 

11 Marcelinho 
14 Vavá 

16 Douglas 
17 Julio 

32 MIGUEL 
12 Ewerton Silva 
6 Kaike 

15 Guedes 

18 SAYMOM 
20 Murilo 

21 JACÓ 

22 Eduardo 
23 Thiaguinho 
25 Emerson 
27 Gabriel Lyra 


30 Caike 


Arbitro Assistente 1: 
Arbitro Assistente 2: 


Analista de Campo: 


Entrada do mandante: 15:50 


Início 1º Tempo: 16:00 


Alex Henrique Alex Henrique Jose 


1º Tempo 
sitante: 15:50 
Tempo: 16:47 


Resultado do 1º Tempo: 1 X 1 


Barra Futebol Clube / SC 


Nome Completo T/R 


a- E E E ME EEE Ei J: 


Joao Vitor Lopes da Silva T(g) 
Muriel Leite Magalhaes 
Victor Melo Costa 


Natanael de Sa Costa 


- 
- 
T 
T 
Alvaro Rodrigues Vie ... T 
Marcelo Henrique Fer ... T 
Evailton de Franca Rocha T 
Douglas da Silva Teixeira T 
Julio Cesar de Souza ... T 
João Miguel da Costa ... Jr 
Ewerton Ferreira da Silva R(g) 
Kaike Silva Mendes 
Eduardo da Silva Guedes 
Saymom Couto Guedes 


Murilo Henrique Cava ... 


Eduardo Christovam d ... 
Thiago Alves da Rosa 
Emerson Junior Rocha ... 


R 

R 

R 

R 

Jose Armando Pereira... R 
R 

R 

R 

Gabriel Rosa Lyra R 
R 


29 Matheus Ca... Matheus Thiago de Ca... 


Caike Duarte Pereira ... R 


JA 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 


Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz (CD / SC) 
Jose Roberto Larroyd (CD / SC) 

Franciel dos Santos Martins (BAS / SC) 
Kleber Lucio Gil (CBF / SC) 


Cronologia 


Atraso: Não Houve 
Atraso: Não Houve 
Atraso: Não Houve 


Acréscimo: 2 min 


Entrada do mandante: 16:59 Atraso: Não Houve 

Entrada do visitante: 16:59 Atraso: Não Houve 

Início do 2º Tempo: 17:02 Atraso: Não Houve 
Término do 2º Tempo: 17:54 Acréscimo: 7 min 


Relação de Jogadores 


394765 
188557 
400592 
430311 
181845 
315074 
456887 
350451 
526646 
501701 
691009 
507551 
379282 
586412 
641693 
414138 
766421 
546802 
514672 
551388 
615540 
293655 
610386 


Resultado Final: 2 X 2 


Brasil /RS 


ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 
ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 
ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 


Apelido Nome Completo T/R 


Samoel Pizzi 
THYLLER 
Araujo 
Lissandro 
Mario Henr ... 
Matheus 
MAURÍCIO 
Lucas Carv ... 
ADRIANO 
Danilo 

Joao 

Rafael 
Jeferson 
Eduardo 
Yander 
Nycollas 


Igor Pavan 1 


Samoel Demetrius Pizzi 
Thyller Gabriel Lope ... 
Teodoro Junio Barbos ... 
Lissandro Carlotto S ... 
Mario Henrique Gomes ... 
Matheus Vinicius Gui... 
Mauricio Nunes Palha ... 
Lucas Carvalho Domin... 
Adriano Felipe Klein 
Danilo Guimaraes Sil ... 


Joao Lucas Goularte Nune:R(g) 


Rafael Iserhard Holstein 
Jeferson Mesquita Lopes 
Eduardo Pinto de Jesus 
Yander Barbosa da Silva 
Nycollas Queiroz de Sousa 


~ 


g 


m 
E 
m 
= 
= 
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E 
= 
= 
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RH CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 416 
SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série D/2024 Rodada: Volta 
Jogo: Barra Futebol Clube / SC X Brasil / RS 
Data: 14/07/2024 Horário: 16:00 Estádio: Hercílio Luz / Itajai 
Arbitragem 
Arbitro: Rafael Martins Diniz (AB / DF) 


504869 
380607 
642833 
346555 
436067 
410025 
550718 
588672 
500243 
607687 
538771 
614867 
586784 
340161 
552051 
589533 
595273 
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Comissão Técnica 


Técnico: Felipe Da Silva Surian Técnico: Marcelo Fidelcino Caranhato 
Assistente Técnico: Rafael Piccinin Treinador De Goleiros: Isaias Goncalves Da Costa 
Médico: Leandro Oliveira Silveira Preparador Físico: Cesar Augusto Carreira Da Veiga 
Treinador De Goleiros: Fabio Marques Da Fontoura Massagista: Paulo Sergio Goncalves Teixeira 
Preparador Físico: Anderson Claiton De Lazari 

Massagista: Alonso Romero Fuentes Filho 


qr 9 


25:00 NR Lucas Carvalho Domingos da Silva Brasil/RS 
29:00 1T 9 NR Alex Henrique Jose Barra Futebol Clube/SC 
07:00 2 2 NR Samoel Demetrius Pizzi Brasil/RS 
45:00 2T 27 NR Gabriel Rosa Lyra Barra Futebol Clube/SC 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 
1T/2T EM Nome do Jogador 
iT 


10:00 AT Rafael Piccinin Barra Futebol Clube/SC 
Motivo: A1.24. Outro motivo - Por sair da sua área técnica de forma deliberada, e em ato contínuo contestar as decisões da 
arbitragem. 

29:00 1T TC Felipe da Silva Surian Barra Futebol Clube/SC 


Motivo: A1.24. Outro motivo - Por discutir de forma acintosa com o preparador físico da equipe adversária. 


29:00 1T PF Cesar Augusto Carreira da Veiga Brasil/RS 
Motivo: A1.24. Outro motivo - Por discutir de forma acintosa com o técnico da equipe adversária. 


42:00 1T 10 Alvaro Rodrigues Vieira Junior Barra Futebol Clube/SC 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar um 
calço em seu adversário de maneira temerária. 


+01:00 iT TC Marcelo Fidelcino Caranhato Brasil/RS 
Motivo: A2. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem - Desaprovar com palavras e gestos as decisões da 
arbitragem. 
15:00 21 5 Lissandro Carlotto Schultz Brasil/RS 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Cometer uma falta tática para impedir um ataque 
promissor. 
25:00 2T 1 Igor Pavan Brasil/RS 


Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Retardar o reinício do jogo. 


36:00 2T 16 Yander Barbosa da Silva Brasil/RS 
Motivo: A1.14. Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Segurar seu adversária pela camisa, mostrando desrrespeito ao jogo. 


AT - Assistente TécnicoTC - TécnicoPF - Preparador FísicoTC - Técnico 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 


Cartões Vermelhos 
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Nada houve de anormal 


Ocorrências / Observações 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Acréscimos devido as substituições, atendimento médico a atletas supostamente lesionados e entrada de maca em campo. 


Tempo 


14:00 
19:00 
24:00 
25:00 
25:00 
37:00 
40:00 
40:00 


INT 
2T 
2T 
2T 
2m 
2T 
2T 
2T 
2T 


Nada houve de anormal 


Barra Futebol Clube/SC 
Barra Futebol Clube/SC 
Brasil/RS 
Brasil/RS 
Barra Futebol Clube/SC 
Barra Futebol Clube/SC 
Barra Futebol Clube/SC 
Brasil/RS 
Brasil/RS 


Observações Eventuais 


Substituições 


15 - Eduardo da Silva Guedes 
27 - Gabriel Rosa Lyra 

13 - Jeferson Mesquita Lopes 
16 - Yander Barbosa da Silva 
20 - Murilo Henrique Cavalcante 


18 - Saymom Couto Guedes 
23 - Thiago Alves da Rosa 

17 - Nycollas Queiroz de Sousa 
15 - Eduardo Pinto de Jesus 


2 - Muriel Leite Magalhaes 

10 - Alvaro Rodrigues Vieira Juni... 
5 - Lissandro Carlotto Schultz 

8 - Mauricio Nunes Palhano de Ol... 
32 - João Miguel da Costa Pereira 
17 - Julio Cesar de Souza Brito 

5 - Natanael de Sa Costa 

7 - Matheus Vinicius Guimaraes 

2 - Samoel Demetrius Pizzi 
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